J amestown Naval RR eview 


APRIL, 26, 1907 


“at 
aie 
ate 


wey 


English Battle Ships “ Arg and “G od H 


wa 
ot 
a 

imo 


Confederate boat “ Merrimac.’ lhe M ‘ 
inchored where the battle took pl 

U.S. Monitor “ Miant 

U.S. S. * Texas” 

U.S. S. “ Brooklyn 

U.S. Dispatch Boat “ Sy! 


Austnan War Shi ot. Ga 


> 43] 
| valle 


German 
AAnd many others, endin 
[his Film is excellent pi al 


interest. 


Length, 550 feet. 


